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Źródło prądowe sterowane napięciem 


Opisane poniżej źródło prądowe jest 
wykonane przy wykorzystaniu poczwór¬ 
nego wzmacniacza operacyjnego typu 
TL084 . Zadaniem układu jest przetwarza¬ 
nie wartości napięcia wejściowego o za- 


lacji wartości wzmocnienia sygnału wej¬ 
ściowego Do przesuwania punktu pracy 
służy potencjomert P2 . Zapewnienie mo¬ 
żliwości takiej kontroli może być istotne 
np . w sytuacji gdy zajdzie potrzeba uzy- 


Układ może być także wykorzystany 
w charakterze przetwornika temperatura 
- prąd . Konieczna jest w tym celu rozbu¬ 
dowa układu o dzielnik napięcia zawiera¬ 
jący element o ujemnym temperaturowym 



kresie 0 .5 [V] na prąd o wartości 0...20 
[mA] 

Układy tego typu są stosowane np - do 
przesyłania na duże odległości wyników 
pomiarów . Wyższość metody prądowej 
nad napięciową wynika stąd , że nie wy¬ 
stępuje w niej tak silne uzależnienie do¬ 
kładności pomiarów od rezystancji dopro¬ 
wadzeń . Z " punktu widzenia źródła prą¬ 
dowego " rezystancja obciążenia jest 
częścią rezystancji pętli prądowej i nie 
może wpływać na pomiar. 

Wzmacniacz operacyjny USIa jest 
stopniem wejściowym . 

Układ USIb wraz z dodatkowymi ele¬ 
mentami pozwala na dokonywanie regu- 


skania prądu wyjściowego o wartości 4 
[mA] przy napięciu wejściowym równym 
0.0 [V] Dzięki temu stopniowi mamy 
wówczas możliwość uzyskania prądu 
o wartościach z zakresu 4.20 [mA] . 

Elementy : USIciTI dokonują zamia¬ 
ny sygnału wychodzącego z USIb na 
przebieg o amplitudzie 15 [V]. 

US1 d i T2 pracują jako przetwornik na¬ 
pięciowo prądowy , Prąd wyjściowy płynie 
do ziemi przez rezystancję obciążenia 
Rl ■ 

Zmieniając wartość R2 i PI mamy mo¬ 
żliwość dostosować wartość wzmocnienia 
sygnału wejściowego do naszych po¬ 
trzeb 


współczynniku rezystancji. 

Jeśli wymagana jest szczególna do¬ 
kładność niezbędne jest wprowadzenie 
kompensacji wpływu temperatury na war¬ 
tość sygnału wyjściowego przy pomocy 
dwóch diod Zenera . 

Opracowano na podstawie " Elektor 
Electronics" 

July/August 1991 . 

mgr inż . Witold Wrotek . 


Wykorzystanie uproszczonej modulacji delta 
do rejestracji i wytwarzania dźwięku na 
komputerze IBM PC cz. 1 


1. Wstęp 

W artykule *) przedstawiono prosty 
sprzętowo i programowo sposób pozwa¬ 
lający na rejestrowanie i odtwarzanie 
dźwięku (mowy lub muzyki) na kompute¬ 
rze IBM PC. Aplikacja ta opiera się na 
metodzie uproszczonej modulacji delta 


kodowania dwustanowego. Z powodu 
prostoty przedstawionego rozwiązania nie 
może ono mieć żadnych profesjonalnych 
zastosowań, jest jednak wystarczające ja¬ 
kościowo dla zastosowań amatorskich. 
Wiele programów komputerowych korzy¬ 
sta z tej lub podobnych metod, najpopu- 


larniejszez nichtoSPEAK_NOW, MIMIC, 
TRANS itd. 

2.Jak rejestrować i odtwarzć 
dźwięk na komputerze IBM PC 

Niestety, w swej podstawowej konfigu¬ 
racji komputer typu IBM PC nie został 
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wyposażony w układy pozwalające na re¬ 
jestrację i odtwarzanie dźwięku. Jedynie 
wbudowany mały głośnik pozwala na usły¬ 
szenie namiastki dźwięku w postaci stand¬ 
ardowego sygału "beep", i to często słabej 
jakości, ponieważ zamiast głośnika dyna¬ 
micznego o jeszcze względnych parame¬ 
trach akustycznych (pasmo przenoszenia 
od około 400 Hz do 4000Hz) można spot¬ 
kać głośnik piezoelektryczny przystoso¬ 
wany tylko do odtwarzania wąskiego pas¬ 
ma akustycznego (1000-3000Hz). Typo¬ 
wo sterowany głośnik wytwarza sygnał o 
stałej częstotliwości (wypełnienie fali pro¬ 
stokątnej wynosi 50%) i stałej amplitudzie 
- głośności. Komputer jest urządzeniem 
cyfrowym, działającym na zasadzie logiki 
dwustanowej (dwu stanów napięcia: ni¬ 
skiego - około 0V i wysokiego - około 5V), 
a więc z natury nie jest przystosowany do 
rejestrowania i odtwarzania sygnałów 
analogowych. Do cyfrowej rejestracji 
dźwięku wykorzystuje się przetworniki 
analogowo-cyfrowe (AC) zaś do odtwa¬ 
rzania dźwięku przetworniki cyfrowo-ana¬ 
logowe (CA). Zasady przetwarzania AC i 
CA są bardzo różne, ogólnie można po¬ 
wiedzieć, że przy przetwarzaniu AC nale¬ 
ży zamienić ciągły sygnał analogowy na 
pewien skończony zbiór wartości cyfro¬ 
wych (kod), w wypadku przetwarzania CA 
odwrotnie - kod na odpowiadający mu cią¬ 
gły sygnał analogowy. Charakter zbioru 
danych uzyskanego po operacji zamiany 
sygnału cyfrowego na analogowy zależy 
od liczby bitów na jaką przetwarza (kwan¬ 
tuje) przetwornik AC sygnał analogowy 
oraz od szybkości przetwarzania wielko¬ 
ści analogowej na odpowiednie najczę¬ 
ściej binarne słowo cyfrowe (próbkowa¬ 
nie). Najłatwiej dostępne są pomiarowe 
przetworniki AC 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 22 
bitowe, które przetwarzają napięcia analo¬ 
gowe z zakresu: -1 0..-5..-2.5..- 
1. 0.1 ..2.5 .5.. 10 V bipolarnie lub unipo¬ 
larnie. W pewnych specyficznych zasto¬ 
sowaniach np. w akustyce (gramofony 
laserowe - CD) stosuje się przetworniki 
jedno bitowe oraz minimum 16 bitowe. 
Działanie tych jedno bitowych przetworni¬ 
ków oparte jest na metodzie adaptacyjnej 
modulacji delta (CVSD - Continuously Va- 
riable Slope Delta Modulation), której to 
odmiany używa się do wytworzenia 
dźwięku za pomocą głośnika w kompute¬ 
rze IBM PC. Dla prostszych zastosowań 
można wykorzystywać inne metody np.: 
modulację delta (DM - Delta Modulation) 
bądź uproszczoną modulację delta - kodo¬ 
wanie dwustanowe. Poważnym manka¬ 
mentem wykorzystania metod AC i CA jest 
ich cena, można bowiem dość łatwo kupić 
przetworniki AC i DC w formie kart dodat¬ 
kowych rozszerzeń do komputera IBM 
PC, ale cena ich waha się przeciętnie od 
$250 do $4000, są więc za drogie dla 
przeciętnego użytkownika, a poza tym sa¬ 


me karty przetworników to za mało - po¬ 
trzebne są peryferia akustyczne: specja¬ 
lizowane przedwzmacniacze i wzmacnia¬ 
cze mocy. Pewnym uproszczeniem pro¬ 
blemu potanienia operacji rejestracji i 
odtwarzania dźwięku są karty specjalizo¬ 
wane na przetwarzanie dźwięku zawiera¬ 
jące wejścia analogowe z przedwzmac- 
niaczami, wyjścia analogowe ze wzmac¬ 
niaczami mocy (stereo) oraz 
umożliwiające współpracę z MIDI - inter¬ 
fejsem dla instrumentów muzycznych. 
Najbardziej znane to AdLIB, Sound Bla- 
ster, Covox Speech Thing i Disney Sound 
Source - niestety ich cena waha się od 
$120 do $250 *). Jak więc tanio zarejestro¬ 
wać i odtworzyć dźwięk na komputerze 
IBM PC?. Trzeba wykorzystać maksymal¬ 
nie istniejące możliwości komputera do¬ 
kładając ewentualnie minimalne rozsze¬ 
rzenia sprzętowe, no i oczywiście wszy¬ 
stko wspomóc specyficznym 
oprogramowaniem. 

3. Metody rejestracji 
i odtwarzania dźwięku 
pokrewne modulacji delta 

Modulacja delta 

To metoda tania sprzętowo, lecz aby 
jakość dźwięku była zadowalająca nale¬ 
żało by próbkować sygnał analogowy z 
częstotliwością kilku M Hz i jeszcze bardzo 
szybko przesyłać odczytane wartości. 
Podstawową jednostką informacji w tej 
metodzie (jak i innych jej pokrewnych) jest 
1 bit (nie bajty czy słowa jak w przetwarza¬ 
niu AC i DC), jego wartość "1" lub "0” 
zależy od aktualnego poziomu sygnału 
analogowego. W takt próbkowania 12KHz 
do 64KHz odczytuje się więc tylko dwa 
poziomy - gdy poziom dźwięku jest wię¬ 
kszy od poprzednio zapamiętanej warto¬ 
ści ustawiana jest "1 ” w przeciwnym razie 
zapamiętuje się "0". Całkowanie przy od¬ 
twarzaniu opiera się na wpływie pojemno¬ 
ści równoległych do głośnika oraz na cał¬ 
kującej charakterystyce naszego systemu 
słuchowego. 

Adaptacyjna modulacja delta 

Adaptacyjna modulacja delta polega 
na przetwarzaniu wprost sygnału analo¬ 
gowego na cyfrowy i odwrotnie na analo¬ 
gowy podobnie jak w modulacji delta, przy 
czym dodatkowo dokonuje się kontroli 
wartości przyrostu sygnału. 

Uproszczona modulacja dźwięku - ko¬ 
dowanie dwustanowe Do celów amator¬ 
skiej rejestracji i odtwarzania dźwięku wy¬ 
starczy korzystać z uproszczonej modula¬ 
cji delta - kodowania dwustanowego. 
Sygnał modulujący jest po prostej filtracji 
porównywany z zadanym poziomem na¬ 
pięcia na komparatorze, w wyniku czego 
dostajemy na wyjściu sygnał dwustanowy 
(zero-jedynkowy, patrz rys. 1. lub 2.). Ten 
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sygnał jest synchronicznie (lub prawie 
synchronicznie) rejestrowany do ciągu bi¬ 
tów przy częstotliwości próbkowania naj¬ 
częściej z zakresu 15-20KHz. Tak zareje¬ 
strowany ciąg bitów można następnie od¬ 
twarzać podając go wraz z sygnałem 
taktującym na głośnik. Całkowanie na po¬ 
jemności głośnika daje "wrażenie", że od¬ 
twarzamy zarejestrowany sygnał analo¬ 
gowy. 

Zaletą przedstawionych metod opar¬ 
tych na modulacji delta jest uzyskanie 
wystarczającej zrozumiałości dźwięku 
przy próbkowaniu około 8KHz co wyma¬ 
ga zapamiętania tylko 1KB danych (z 
przebiegu sygnału dźwięku) na 1 sekun¬ 
dę nagrania. Jakość rejestrowania i od¬ 
twarzania dźwięku zależy jednak od wielu 
czynników związanych z budową płyty 
głównej komputera, sposobem prowadze¬ 
nia mas (wspólnych potencjałów), jakości 
układów scalonych użytych w peryferiach 
(buforów interfejsu RS 232). 

4. Aplikacja sprzętowa 
uproszczonej modulacji delta 

Na rys 1. i 2. przedstawiono schematy 
prostych przetworników pracujących na 
zasadzie uproszczonej modulacji delta - 


kodowania dwustanowego. Układ (rys 1.) 
składa się z bloku wzmacniaczy-filtrów 
opartego na typowych wzmacniaczach 
operacyjnych (Ul, U2, U3ULY7741). Za¬ 
daniem dwu pierwszych jest uzyskanie 
dużego wzmocnienia (około 2000) analo¬ 
gowego sygnału wejściowego WE_AN 
oraz wstępne ograniczenie pasma akusty¬ 
cznego do około 3KHz. Na trzecim ukła¬ 
dzie (U3) dokonuje się dodatkowego 
wzmocnienia (około 1000 - właściwie 
układ pracuje jako komparator) i dalszego 
ograniczenia pasma do około 1,5KHz. Po¬ 
tencjometr Pn służy do regulacji poziomu 
zadziałania komparacji co odpowiada 
czułości układu. Ostatni układ U4 to "czy¬ 
sty" komparator normalizujący sygnał wyj¬ 



ściowy dla logiki TTL. Zastosowanie kom¬ 
paratora ULY 7710 powoduje, że pobór 
prądu przez układ jest stosunkowo duży, 
należy także pamiętać, że ze względu na 
utrzymanie poprawnej pracy układu przy 
bardzo dużym wzmocnieniu całego toru 
analogowego należy zastosować zasila¬ 
nie bardzo dobrze wygładzonym napię¬ 
ciem, szczególnie jeżeli korzystać będzie¬ 
my z zasilania sieciowego. Oczywiście 


można zastąpić wskazane układy scalone 
ich odpowiednikami - docelowo można się 
oprzeć na układach w technologii CMOS 
zasilanymi w sposób podobny jak nowsze 
modele mysz komputerowych (za pomocą 
specjalizowanej przetwornicy napięcia 
pobieranego wprost z portu interfejsu RS 
232). Wyjście układu łączymy z linią CTS 
(Clear To Send) styki numer 5 (CTS) i 
masy (GND) numer 7 na gnieździe typu 
DB25 lub styki numer 8 (CTS) i 5 (GND) 
na gnieździe typu DB9. Wartość bitu okre¬ 
ślającego aktualny stan linii CTS pobiera¬ 
my z czwartego bitu portu MSR (Modem 
Status). 

Register, bit zerowy sygnalizuje zmia¬ 
nę stanu lini CTS) interfejsu 


RS 232 Port ten znajduje się pod ad¬ 
resem o wartości 3FEh dla kanału 

LPT1 lub 2FEh dla kanału LPT2. 

Opis układu: 

WE_AN : wejście sygnału analogowe¬ 
go np.: z mikrofonu dynamicznego lub 
pojemnościowego, magnetofonu itp. Ul, 
U2, U3 : blok wzmacniaczy-filtrów U4 : 
komparator Pn : potencjometr regulacji 
czułości przetwornika wyjście układu za 
pomocą wtyku DB 25 (lub DB9) podłącza¬ 
my do gniazda interfejsu RS 232. 

W celu sprawdzenia poprawności wy¬ 
konania układu elektrycznego przetworni¬ 
ka wejściowego uproszczonej modulacji 
delta należy skontrolować w czasie reje¬ 
strowania przez mikrofon tego urządzenia 
jakiegoś dźwięku stan linii CTS portu MSR 
interfejsu RS 232. Tą linią transmitujemy 
sygnał zero-jedynkowy (modulacja z od¬ 
czytem quasi-synchronicznym). Spraw¬ 
dzeniu przetwornika służy program (w ję¬ 
zyku Turbo Pascal) przedstawiony na wy¬ 
druku 1.. Poprawnie działający 
przetwornik będzie zmieniał przy sygnale 
akustycznym wartość bitu 4 portu CTS 
(pozycja X, bit 0; pozycja x zmienia się 
przy zmianie bitu 4 - patrz wydruk 1.), 
można także dokładnie za pomocą tego 
programu wyregulować czułość przetwor¬ 
nika (potencjometr Pn, rys. 1.). 


uses crt; 

const bit:array[1.8] of by- 

te=(128,64,32,16,8,4,2,1); 

var b,p:byte; 

begin 

clrscr; 

window(1,1,80,25); 
gotoxy(1,25); 

write(’7 6 5 4 3 2 1 0 : bity portu MSR 
interfejsu COM1'); 
gotoxy(1,1); 



Rys. 2. Maksymalnie uproszczony (przez redukcję bloku wzmacniaczy-filtrów) 
schemat układu odpowiadającego funkcjonalnie układowi przedstawionemu na 

rys. 1. 
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write(' X x : stan i zmiana stanu linii 
CTS’); 

window(1,2,80,24); 
repeat 

p:=port[$3fe]; {lub $2fe dla LPT2} 
for b:=1 to 8 do {pisz stan kolejnych bitów 
} 

begin 

if p and bit[b]0 then write(’1 ’) else write('0 

end; 

writeln; 

until keypressed; 
readln; 

window(1,1,80,25); 

end. 

Wydruk 1. Program do wizualizacji sta¬ 
nów logicznych na porcie MSR interfejsu 
RS 232. 

5. Programowanie układu 8253 

W komputerze IBM PC wykorzystuje 
się układ Intel 8253 - programowany ze¬ 
gar/licznik między innymi do sterowania 
głośnikiem oraz taktem odświeżania pa¬ 
mięci RAM przez układ DMA. Odpowie¬ 
dnio zaprogramowany układ może speł¬ 
niać następujące zadania: 

- zegara generującego odpowiedni 
sygnał po ustawionym programowo 
opóźnieniu 



- dzielnika częstotliwości 

- generatora fali prostokątnej 

- licznika zdarzeń zewnętrznych 

- programowalnego uniwibratora 

- generatora sygnałów strobujących 
wyzwalanego programowo lub 
sprzętowo Zaletę podstawową ukła¬ 
du 8253 jest wykonywanie samo¬ 
dzielne prostych, lecz czasochłon¬ 
nych operacji bez obciążania w tym 
czasie procesora. Układ zawiera w 
sobie trzy zegary o numerach 0, 1 i 
2, trzeci zegar (timer 2) jest wykorzy¬ 
stywany do sterowania głośnikiem. 
Algorytm programowania nowej czę¬ 
stotliwości pracy układu 8253 wyglą¬ 
da następująco: 

- ustaw tryb jego działania przez wy¬ 
słanie na port 43h bajtu o odpowied¬ 
niej wartości (podajemy wartość 
34 h); 

- ustaw wartość programującą dla ze¬ 
gara przez wysłanie na port 42h sło¬ 
wa o odpowiedniej wartości, wpierw 
mniej znaczącej a następnie bardziej 
znaczącej części słowa (podajemy 
wartość podzielnika częstotliwości 
1193190 np. podanie wartości 48h 
daje częstotliwość około 16.5KHz); 

- włączaj lub wyłączaj głośnik stero¬ 
wany generowaną częstotliwością 
przez ustawienie odpowiednich bi¬ 
tów na porcie o numerze 61 h włącze- 
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nie głośnika: ustaw bity 0 i 1 na "1" 
(port[61 h] or 03h) wyłączenie głośni¬ 
ka: ustaw bity 0 i 1 na "0" (port[61hj 
and FCh); 

UWAGA - nie wolno zmieniać jakiego¬ 
kolwiek innego bitu na porcie 61 h, ponie¬ 
waż można dokonać totalnego zawiesze¬ 
nia systemu operacyjnego!. 


6. Podstawowy sposób 
rejestracji i odtwarzania 
dźwięku - aplikacja 
programowa 

Na wydruku 2. przedstawiono program 
do kompleksowej obsługi (odczyt danych 
z przetwornika z możliwością ich zapisu 
na plik i odtwarzanie dźwięku w czasie 
rzeczywistym - on-line - lub z wcześniej 
zapisanego pliku dyskowego) przetworni¬ 
ka pracującego na zasadzie uproszczonej 
modulacji delta. 

c.d. za miesiąc 


Sygnał analogowy steruje sygnałem 

cyfrowym 

Wiele urządzeń sterujących najroz- rają do układu, w którym wypracowany układ przedstawiony na Rys.1. Chara- 
maitszymi procesami pracuje na podsta- jest sterujący sygnał cyfrowy. Pewnym kterystyczne punkty (wartości) sygnału 
wie sygnałów analogowych, które docie- modelowym rozwiązaniem może być analogowego powodują przełączanie syg- 
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nału wyjściowego z układu. Sygnał wyj¬ 
ściowy jest już sygnałem cyfrowym. Spo¬ 
sobem do wykrycia charakterystycznych 
punktów sygnału analogowego jest w tym 
wypadku układ typu ‘555, który dzięki nie¬ 
typowej konfiguracji pracy w układzie z 


Rys.1 transformuje analogowy sygnał w 
sygnał cyfrowy. Dzięki takiemu zastoso¬ 
waniu uzyskujemy pewną histerezę na¬ 
pięcia sygnału na wejściu i w ten sposób 
możemy dobrze zapobiegać oscylacjom 
sygnału wyjściowego. 


Układ timera ‘555 zawiera dwa kompa¬ 
ratory oraz przerzutnik dwustanowy - 
flip/flop. Przerzutnik w tym zastosowaniu 
eliminuje powstawanie oscylacji. Na 
Rys.1 wyprowadzenia (wejścia) timera 
‘555 Trigger (wyzwalanie) i Threshold 
(progowe) są połączone razem. Do tak 
połączonych wejść doprowadzony jest 
analogowy sygnał. Pozwalato na ustawie¬ 
nie i zerowanie przerzutnik w timerze ‘555, 
Wzmacniacz operacyjny U2 dostarcza 
obydwu punktów wyzwalających co daje 
nam wspmnianą wcześniej histerezę na¬ 
pięcia wejściowego sygnału. Zachowanie 
się sygnału wyjściowego w stosunku do 
sygnału wejściowego pokazuje wykres na 
Rys.2. 

Układ z Rys.1 jest oczywiście bardzo 
prostym układem sterowania, ale może 
być wykorzystany w praktyce. Przykłado¬ 
wym zastosowaniem może być zastoso¬ 
wanie do układu sterującego ładowaniem 
akumulatorów. 

Opracowano na podstawie: 

"Electronic Design" 24/90 

mgr inż. Aleksander Rode 


Układy, nie tylko dla hobbystów 




1. Niejednokrotnie przy rozbudowie i 
modyfikacji różnego rodzaju urządzeń na¬ 
potykamy na trudności w uzyskaniu uje¬ 
mnego (w stosunku do istniejącego) na¬ 
pięcia zasilającego niezbędnego przy sto- 
sowaniu większości wzmacniaczy 
operacyjnych lub komparatorów. W takich 
sytuacjach wygodnym i prostym rozwiąza¬ 
niem jest zastosowanie nieskomplikowa¬ 
nej i pozbawionej "zniechęcających" ele¬ 
mentów indukcyjnych przetwornicy z klu¬ 
czowaniem pojemności. Przykładem 
takiego rozwiązaniajest przedstawiony na 
Rys. 1 układ przetwornicy o dużej spraw¬ 
ności. Przykładowo: przy napięciu zasila¬ 
jącym dodatnim +Ucc = 12V, przetworzo- 
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1) 10kHz 1MHz-(dla NE 555) 2) 100Hz 10kHz 3) 1Hz 100Hz 
Rys.3 Schemat wyzwalanego generatora podstawy czasu do oscyloskopu hobbysty. 



ne napięcie ujemne -Uwy = 9V uzyskuje¬ 
my przy obciążeniu Iwy = 18mA. 

2. Obrotomierz samochodowy jest 
urządzeniem pożytecznym, zwtaszczadla 
mniej doświadczonych miłośników czte¬ 
rech kółek. Jego wskazania dostarczają 
nam informacji pomagającej optymalnie 
wykorzystać jednostkę napędową (silnik) 
pojazdu. Na dłuższą metę, daje to istotne 
oszczędności w zużyciu paliwa oraz prze¬ 
dłuża żywotność silnika. Cena gotowego 
obrotomierza nie jest zbyt duża, jednak 
prostota układu przedstawionego na 
Rys.2 może stanowić zachętę dla miłośni¬ 
ków elektroniki w samochodzie, do wyko¬ 
nania tego urządzenia samodzielnie, za 
"bezcen". To nie tylko oszczędność, ale i 
satysfakcja. 


3. Generator podstawy czasu jest pod¬ 
stawowym węzłem nawet najprostszego 
oscyloskopu, gdzie powinien spełniać nie¬ 
zbędne do pracy tego urządzenia wyma¬ 
gania. Głównymi w kolejności wymaga¬ 
niami są: 

- szeroki zakres częstotliwości pracy w 
torze X z możliwością kalibracji, 

- możliwość wyzwalania zewnętrzne¬ 
go w celu synchronizacji z karatem Y 
lub zewnętrznym źródłem, 

- liniowość generowanych przebiegów 
w torze X, 

- stabilność częstotliwości. 

Układ generatora prezentowany na 
Rys. 3 jest prosty, jednak efekty wynikają¬ 
ce z jego pracy są zadowalające. Dla uzy¬ 
skania szerokiego zakresu częstotliwości 
pracy oraz zapewnienia liniowości regula¬ 


cji częstotliwości w ostatnim podzakresie, 
niezbędne jest zastosowanie oryginalne¬ 
go elementu NE/SE 566. 

4. Układ przedstawiony na Rys.4 jest 
urządzeniem o pełnych walorach użytko¬ 
wych. Zapewnia precyzyjne sterowanie 
pracą alternatora, co daje dużą stabilność 
napięcia instalacji samochodowej i prze¬ 
dłuża żywotność akumulatora. Urucho¬ 
mienie układu wymaga pewnych informa¬ 
cji z dziedziny elektrotechniki samochodo¬ 
wej, które możemy uzyskać np. z książki: 
Jerzego Ocioszyńskiego "Elektrotechnika 
ogólna i samochodowa". 

Opracowano na podstawie: 

"SIGNETICS" LINEAR DATA MANUAŁ 

mgr inż. Sławomir Szczęśniewicz 


STEROWNIKI 

do węży 
dyskotekowych, 
reklam świetlnych, 
neonów 

Niezawodne w działaniu, 
o małych wymiarach. 
Posiadają własne zasila¬ 
cze, dużą obciążalność 
i możliwość podłączenia 
jednego węża ośmiokana- 
łowego 

lub dwóch węży czteroka- 
nałowych. 

Dają możliwość progra¬ 
mowania 200 kombinacji 
zapalajacych i gaszących 
się świateł. 

Informacje: koperta zwrot¬ 
na +znaczek. 


" VOLT-S" 

UL. MALBORSKA 88/24 
82-300 ELBLĄG 
ZAWSZE AKTUALNE! 




















Układ dublujący częstotliwość 


Bardzo często w praktyce, projektując 
urządzenia zmuszeni jesteśmy do zmiany 
częstotliwości sygnałów. Podzielenie do¬ 
wolnego sygnału cyfrowego nie nastręcza 
z reguły większych problemów. Istnieją 
gotowe układy dzielników przez 2,3,5 itd., 
są one dobrze znane i można znaleźć 
wiele literatury na ten temat. Do najpro- 
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Rys.1 Dwójka licząca. 


tzw. dwójkę liczącą. Zajmijmy się teraz 
układem mnożnika. 

Bardzo tani i bardzo prosty układ do 
podwajania częstotliwości można zbudo¬ 
wać w oparciu o jeden prosty układ scalo¬ 
ny typu 4047. Jest to układ monostabilne- 
go przerzutnika, który może być wyzwala¬ 
ny bezpośrednio przez narastające lub 
opadające zbocze sygnału. W układzie 
dublera częstotliwości pokazanym na 
Rys.2 można również zmieniać współ¬ 
czynnik wypełnienia sygnału wyjściowego 
w szerokim zakresie. W układzie tym za¬ 
stosowano dwa układy różniczkujące typu 
RC (1 [kS2] i 100[pF]) w celu wykrywania 
narastających i opadających zboczy wej¬ 
ściowego sygnału cyfrowego. Zróżniczko¬ 
wane sygnały wejściowego przebiegu wy- 



Rys.3 Przebiegi czasowe w punktach B i 
C obrazują ładowanie i rozładowywanie 
się dwóch kondensatorów Cl i C2 z 
Rys.1. 


stszych bardzo popularnych należy zali¬ 
czyć układy typu 7490, 7491,7492, 7493, 
dzięki którym możemy budować układy 
najróżniejszych dzielników. Jednak sytu¬ 
acja wygląda znacznie gorzej gdy musimy 
nasz sygnał podzielić np. przez 2/3 lub 
2/5. Nie wszystkim też znane są układy 
mnożników częstotliwości, które są zna¬ 
cznie rzadziej wykorzystywane w praktyce 
amatorskiej. 



Rys.2 Używając monostabilnego 
przerzutnika 4047 oraz kilku 
zewnętrznych rezystorów, 
kondensatorów i diod powstaje bardzo 
prosty układ dublera częstotliwości. 
Również współczynnik wypełnienia 
wyjściowego sygnału może być 
regulowany w tym układzie 
potencjometrem P. 


Czytelnik na pewno zdaje sobie spra¬ 
wę, że mając do dyspozycji układ mnożni¬ 
ka można stworzyć układ, który pomnoży 
nam nasz sygnał (praktycznie) przez do¬ 
wolny współczynnik (nawet ułamkowy), 
przez zwykłe połączenie mnożnika i dziel¬ 
nika. Układy dzielników są wszystkim do¬ 
brze znane. Najprostszy dzielnik przez 2 
można zbudować z przerzutnika typu D. 
Rys. 1 przedstawia układ dzielnika przez 2 


regulacja 
współczynnika 
wypeln len la 



nik x2 z regulowanym wspolczynnlkie 
wypełnienia wyjścia 


Rys.4 Układ zmieniający współczynnik wypełnienia sygnału. Układ wykorzystuje 
dwójkę liczącą i układ dublera z Rys.2. 
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zwalają układ przerzutnika 4047 przy oby¬ 
dwu zboczach, co w efekcie daje wymno- 
żenie sygnału wejściowego przez 2. Zew¬ 
nętrzny potencjometr 100[kQ] wraz z kon- 
densatorem 0.1 [piF] (w układzie 
podłączone do pinów 1,2,3) mogą zmie¬ 
niać współczynnik wypełnienia sygnału 
wyjściowego w szerokich granicach. 

Na Rys.3 przedstawiono przebiegi 
czasowe sygnałów w charakterystycz¬ 
nych punktach układu. Wejście 8 układu 
4047 wyzwala przerzutnik przy dodatnim 
zboczu sygnału wejściowego (narastają¬ 
cym), natomiast wejście 6 układu 4047 
wyzwala przerzutnik przy ujemnym zbo¬ 
czu sygnału wejściowego (opadającym). 

Układ ten może posłużyć do wielu cie¬ 
kawych doświadczeń. Niekiedy nie zależy 
nam na zmianie częstotliwości sygnału. 
Chcielibyśmy jedynie zmienić współczyn¬ 
nik wypełnienia sygnału Stosując proste 


złożenie dzielnika przez 2 (dwójki liczącej 
zRys.1) i mnożnika przez 2 z Rys.2, który 
ma możliwość zmiany współczynnika wy¬ 
pełnienia uzyskamy układ, który nie zmie¬ 
niając częstotliwości może zmieniać 
współczynnik wypełnienia sygnału, dla 
ustalenia uwagi cały układ tego typu 
przedstawia Rys.4. Może to być jedno z 
praktycznych zastosowań układu dublera 
częstotliwości. Oczywiście są inne meto¬ 
dy służące do zmiany współczynnika wy¬ 
pełnienia sygnału , jednak ta metoda wy¬ 
daje się być ciekawa i polecana do wypró¬ 
bowania przez dociekliwych. 

Drugim ciekawym polem, na którym 
można wykorzystać układ dublera są ukła¬ 
dy mnożników mnożących przez dowolny 
współczynnik. Dla przykładu mnożąc syg¬ 
nał przez 2, a następnie dzieląc przez 5 
otrzymamy wymnożenie sygnału począt¬ 
kowego przez współczynnik 2/5. Oczywi¬ 


ście wszelkie kombinacje dla uzyskania 
odpowiedniego współczynnika są dozwo¬ 
lone. Kaskadowe łączenie dublerów z 
Rys.2 wraz z układami dzielników może 
dać praktycznie bardzo wiele współczyn¬ 
ników, którymi możemy działać na dowol¬ 
nym sygnale cyfrowym regulując również 
współczynnik wypełnienia. 

Na Rys.5 przedstawiono blokowo 
układ do mnożenia sygnału przez dowolny 
współczynnik z regulowanym współczyn¬ 
nikiem wypełnienia sygnału wyjściowego. 

Opracowano na podstawie: 

Electronik Design 8/90 

mgr inż. Aleksander Rode 


4-bitowy przetwornik BCD typu flash 


Istnieje wiele rozwiązań przetworni¬ 
ków a/c. 

Opisany poniżej charakteryzuje się 
dużą szybkością działania. Jest ona ogra¬ 
niczona w głównej mierze przez czas re¬ 
akcji komparatora (w tym przypadku oko¬ 
ło 1[psj). 

Wadą układu jest wprost proporcjonal¬ 
na zależność pomiędzy ilością rozezna- 
wanych poziomów napięcia przetwarza¬ 
nego , a liczbą elementów koniecznych 
do wykonania takiego przetwornika. 

Wyjścia komparatorów (typu otwarty 
kolektor) są dołączone do układu US4 , 
który jest dekoderem : kod dziesiętny - 
BCD . Z uwagi na rodzaj wyjść, kompara¬ 
tory wymagają wyższego napięcia zasila¬ 
nia niż pozostałe układy . 

Zakres napięć wejściowych konwerte¬ 
ra może być zmieniony przez odpowiedni 
dobór R1 . Najwyższe napięcie progowe 
( nóżka 5 układu US1 ) musi być niższe 
o około 2 [V] od napięcia zasilania . Przy 
zastosowaniu elementów o wartościach 
zgodnych z podanymi na schemacie i za¬ 
silaniu + 12 [V] , górny próg wynosi 5.68 
[V] , a każdy krok 632 [mV] . 

Opracowano na podstawie " Elektor 
Electronics " July/August 1990 . 

mgr inż. Witold Wrotek . 



Rys. 1 Schemat układu przetwornika a/c 
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Najbardziej popularne scalone stabilizatory 

napięcia stałego cz. II 


Typ A 723 

Układ pA723M i pA723C to monolity¬ 
czny scalony stabilizator napięcia chara¬ 
kteryzujący się wysokim tłumieniem tęt¬ 
nień, doskonałą stabilizacją wejścia, bar¬ 
dzo dobrą stabilnością temperaturową i 
niskim prądem spoczynkowym. 

Składa się on z bloku zabezpieczenia 
termicznego, wzmacniacza błędu, wyj¬ 
ściowego tranzystora mocy oraz tranzy¬ 
stora zabezpieczenia prądowego. Może 
być wykorzystany zarówno w stabilizato¬ 
rach napięcia dodatniego jak i ujemnego 
jako stabilizator szeregowy, równoległy, 
impulsowy. Dla prądu wyjściowego o war¬ 
tości przekraczającej 150mA dodatkowe 
elementy bierne mogą być dołączone tak 
jak pokazano na Rys. 4 i 5 w typowych 
zastosowaniach. Układ pA723M pracuje 
w temperaturze od -55°C do 125°C, a 
pA723C od 0°C do 70°C. 

Rodzaje obudów: 




NC NC 



13 FREO COMP 


u A 723M obudowa typu U 


CURR SENS 



lO CURR LIM 


9 FREO COMP 


obudowa typu K 


CURR FREO 

SENS/. 1Q .X C.OMP 


NC-DnaK wewnętrznych połączeń 


_ Dopuszczalne parametry eksploatacyjne 

od V cc + do V C c- (L s 50ms) 




Różnicowe 



Tabela 2 Zalecane warunki pracy. 


_P arametry 

Napięcie wejściowe, Vi _ 

Napięcie wyjściowe, Vp _ 

różnicowe wej.-wyj, Vc-Vq _ 

lo 
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Tabela 3 Charakterystyka elektryczna. 


Parametry 

Warunki pomiaru * 

HA723M 

iiA723C 

Jed. 

Min. 

Typ. 

Max. 


Typ. 

Max 

Stabilizacja wejścia 

Vi=12V do V|=15V 

Vi=12V do Vi=40V 

Vi=12V do Vi=15V 

25’C 


0.01 

0.1 


0.01 

0.1 

% 

25'C 


0.02 

0.2 


0.1 

0.5 

p.z. 



0.3 



0.3 

Tłumienie tętnień 

f=50Hz do 10kHz, C, e t=0 

25'C 


74 



74 


dB 

f=50Hz do 10kHz, C re t=5nF 

25'C 


86 



86 


Stabilizacja wyjścia 

lo=1 mA do lo=50mA 

25'C 


-0.03 

-0.15 


-0.03 

-0.2 

% 

PZ 



-0.6 



-0.6 

Napięcie referencyjne V(ref) 


25'C 

6.95 

7.15 

7.35 

6.8 

7.15 

7.5 

V 

Prąd spoczynkowy 

Vi=30V, l o =0 

25‘C 


2.3 

3.5 


2.3 

4 

mA 

Niestabilność termiczna nap. wyj. 


P-z 


0.002 

0.015 


0.003 

0.015 

%rc 

Prąd zwarcia 

Rsc=10Q, Vo=0 



65 



65 


mA 

Wyjściowe napięcie szumów 

f= 100Hz do 10kHz C re t=0 



20 



20 


FV 

f= 100Hz do 10kHz C, e f=5ąF 

25'C 


2.5 



2.5 



* Pełen zakres temperatur wynosi: dla pA 723M od -55°C do 125°C pA 723°C od 0°C do 70°C 
Uwaga: Dla wszystkich wartości podanych w tabeli układ jest połączony tak jak pokazano na Rys. 1. 

O ile nie zaznaczono inaczej: VI = Vcc+ = Vc = 12V, Vcc- = 0, Vo = 5V, lo = 1 mA, Rsc = 0, C(ref) = 0. 


Typowe aplikacje 


Tabela 1 Wartości rezystorów (kQ ) podane są dla wartości standardowych napięć wyjściowych. 


Napięcie 

wyjściowe 

(V) 

Nr rys. 

w aplikacjach 
(uwaga 1) 

Wyjście stale ±5% 

Wyjście regulowane ±10% (uwaga 2) 

R1 

__ 

R2 

_kfl 

R1 

ko 

PI 

kQ 

P2 

_+3.0 

1 .6,6,9 11 12f4) 

_4 12 

3.01 

1 fl 

0 5 


_+3.6 

1.5.6.9,11,12(4) 

_3.57 

_3.65 

15 

0 5 

1 5 

+5.0 

1.5.6.9.11.12(4) 

_2.15 

4.99 

0 75 

0 5 

2 2 

_+6.0 

1.5.6.9.11.12(4) 

_1.15 

6.04 

0,5 

0 5 

2 7 

_±9.0_ 

2 4 (F, 6 9 1 21 

_1.87 

7 15 

0 75 

1 O 

2 7 

+ 12 0 

2.4(5 6,9,12) 

4 87 

_7.15 

20 

1 0 

3 0 

--ł~l 5.Q_ 

2.4(5.6.9.12) 

_Z-flZ 

7 15 

3 3 

1 0 

3 0 

_±23_ 

_2.4(5.6.9 12j 

21.0 

7 15 

5 6 

1 0 


_±45_ 

_ 7 

_3.57 

48 7 

2 2 

1 0 


_±25_ 

_ T_ 

_3.57 

78 7 

PP 

i n 


+ 100 

_Z_ 

_3.57 

_105 

2 2 

10 

91 

+250 

_Z_ 

_3.57 

255 

2 2 

10 


_-6 (uwaga 3) 

-3.(10)_ 

_3.57 

2 43 

1 2 

0 5 


_=9l_ 

_3.10 

_3.48 

_5.36 

12 

0 5 


_ -12 _ 

_3.10 

_3.57 

8 45 

1.2 

0 5 


_ 15 _ 

_3.10 

_3.57 

_11.5 

12 

0 5 

4 3 

_ =28 _ 

_3.10 

3 57 

_24.3 

1 2 

0 5 


_ =45 _ 

_8_ 

3 57 

_41.2 

2 2 

10 

33 

-100 

8 

3 57 

_95.3 

_2 2 

10 

Q1 

_-250 

_ &_ 

_3.57 

_249 

_2-2 

_10 



Tabela 2 Przepisy na obliczenie napięcia wyjściowego oraz ograniczenia prądowego. 


Wyjście +2V do +7V 
[Rys. 1,5,6,9,11,12,(4)] 

w P2 

Wyjście +4V do +250V 
(rys-7) 

t/ R2-R\ 

^ 2 ^ rT 

R3=R4 

Ograniczenie prądowe 
. 0.65V 

J[ ' m Rsc 

Wyjście +7V do +37V 

[Rys. 2,4,(5,6,9,11,12)] 

.. .. R^+R2 

Vcr V(retyX ^ 

Wyjście -4V do -250V 
(Rys. 3,8,10) 
w V(refi R^+R2 

V °- 2 X W\ 

R3=R4 

Ograniczenie prądowe z podcięciem 
charakterystyki 
(Rys. 6) 

, Vox(R3+R4)x0.65V 

J[knee> RscxR4 

. 0.65V R3+R4 

Jos - Rsc 


Uwagi: 


1 Dzielnik R1/R2 może być podłączony do Vo lub V(ref). Numery aplikacji podane w nawiasach odnoszą się do dzielnika podłączonego 
do Vo. 

2 Przy wykorzystaniu wyjścia regulowanego dzielnik R1/R2 musi być zastąpiony dzielnikiem pokazanym poniżej: 










Typowe zastosowania 



Rys.l Podstawowy stabilizator napięcia 
od 2V do 7V. 

Uwagi: 

A. R3 = R1 x R2/R1 + R2 dla minimum 
aVo 

B. R3 może być pominięty dla 
zminimalizowania ilości elementów. 



Rys. 2 Podstawowy stabilizator napięcia 
od 7V do 37V 
Uwagi: 

A. R3 = R1 x R2/R1 + R2 dla minimum 
aVo 

B. R3 może być pominięty dla 
zminimalizowania ilości elementów. 




, vo wyjście 

regu lowane 


Rys.3 Stabilizator napięcia ujemnego. 
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Rys.4 Stabilizator napięcia dodatniego 
(zewnętrzny tranzystor n-p-n) 


Rys.5 Stabilizator napięcia dodatniego 
(zewnętrzny tranzystor p-n-p) 
















8-wejściowy multiplekser 


Bezwzględna max. wartość w normalnych warunkach pracy 

Napięcie zasilania. V cc . -0.5 do 7V 

Pręd wejściowy.I K (V, < O lub V, > V cc ).±20mA 

Prąd wyjściowy.1 ok(V 0 < O lub V 0 > V cc > .±20mA 

Prąd wyjściowy przy pracy ciągłej. lo<V o =0 do V cc ).±35mA 

Prąd przy pracy ciągłej poprzez Vcc lub GND.±70mA 

Zakres temperatury pracy. -65°C do 150°C 


Tabela funkcji 


Charakterystczne wartości w normalnych warunkach pracy 


PARAMETR 



WARUNKI PRACY 

V,.V IM lub v lt . W -20 mA 


V| r V| H lub Nr^.. loH*~6mA 
Vi'Vih lub V|j_. l 0 H**7.8mA 

V,*V,H lub V,,.. I O l : 20 ilA 

Vi ! Vih lub V,t. lot*6nnA 
Vi : Vih lub V 1L . loL'7.8mA 
V,-V C c lub O 
V|=V C c lub O. Io r 0 


TA=25°C 
TYP MAX 


WEJŚCIA 

WYJŚCIA 

c 

B 

A 

W 

L 

L 

L 

DO 

L 

L 

H 

Dl 

L 

H 

L 

D2 

L 

H 

H 

D3 

H 

L 

L 

D4 

H 

L 

H 

D5 

H 

H 

L 

D6 

H 

H 

H 

D7 



SN 74HC152 
łlN MAX 



4.5 V 
6V 
6 V 
6V 

2 do 6 V 


0 17 0 26 

015 026 

* 0.1 *100 
8 

3 10 


Charakterystyczne parametry czasów przełączeń w normalnych warunkach pracy 

oaoaht-tc OD DO „ TA=25°C 

rAH AMt 1 H ( W PjgCIE) (WYJŚCIE) Vcc 7T7. -- 7—-- 


tpd 

A. B lub C 

tpd 

każde D 



Zalecane warunki pracy 


SN 74HC139 
NOM 
5 


Vcc’2V 
V CC *4.5V 
Vcc-6V 

V CC -2V 

V CC '4.5V 

V CC .6V 


SN74HC152 




Opis wyprowadzeń 


VCC 














































podwójny 4-wejściowy multiplekser 


Bezwzględna max. wartość w normalnych warunkach pracy 


Napięcie zasilania. V C c. -0.5 do 7V 

Prąd wejściowy.I K (V, < O lub V, > V cc ).*20mA 

Prąd wyjściowy.U(V 0 < O lub V 0 > V cc ).±20mA 

Prąd wyjściowy przy pracy ciągłej. lo(V 0 =0 do V C c>.±35mA 

Prąd przy pracy ciągłej poprzez Vcc lub GND.±70mA 

Zakres temperatury pracy. -65°C do 150°C 



Zalecane warunki pracy - 
identyczyne jak 74HC152 


Charakterystczne wartości w normalnych warunkach pracy 



Charakterystyczne parametry czasów przełączeń w normalnych warunkach pracy 



Tabela funkcji 



Opis wyprowadzeń 
















demultiplekser z 4 na 16 linii 


Bezwzględna max. wartość w normalnych warunkach pracy 


Napięcie zasilania. V cc . 0.5 do 7V 

Prąd wejściowy.! K (V, < 0 lub V, > V cc ).±20mA 

Prąd wyjściowy.loK<Vo < 0 lub V 0 > V cc ).±20mA 

Prąd wyjściowy przy pracy ciągłej. lo<V o =0 do V cc ).±25mA 

Prąd przy pracy ciągłej poprzez Vcc lub GND.±50mA 

Zakres temperatury pracy. -65°C do 150°C 



rui 

Iru 


Zalecane warunki pracy 
identyczyne jak 74HC152 


Charakterystczne wartości w normalnych warunkach pracy 


PARAMETR 

WARUNKI PRACY 

Vcc 

TA=25°C 

SN 74HC154 

JEDN 

MIN 

TYP 

MAX 

MIN 

MAX 



2 V 

19 

1 998 


1 9 




VrV,„ lub Vil. loH r '20 pA 

4 5 

4 4 

4 499 


4 4 





6 V 

5 9 

5 999 


5 9 



Voh 









Vi-Vih lub V, L> loH’-4mA 

4.5 V 

3 98 

4 30 


3 84 



V,= V,„ lub V, L . Ioh--5 2mA 

6 V 

5 48 

5 80 


5 34 




2V 


0 002 

01 


0 1 



V,>V,„ lub V, L . Iol’ZO uA 

4 5 V 


0 001 

0.1 


0.1 




6V 


0 001 

0.1 


0.1 



V|=Vih lub V n_. Iol t AmA 

4 5 V 


0 17 

0 26 

0 33 



V,=V,„ lub V| L . Iol*6 2mA 

6 V 


0 15 

0 26 

0 33 


1. 

Vi'V C c lub 0 

6 V 


±0 1 

±100 

±1000 

nA 

•cc 

V|-Vcc lub 0. lo T 0 

6 V 

8 

80 

M A 

c, 


2 do 6 V 


3 

10 

10 

PF 


Charakterystyczne parametry czasów przełączeń w normalnych warunkach pracy 


PARAMETR 


OD 

(WEJŚCIE) 


A. B. C lub D 


G1 lub G2 


DO 

(WYJŚCIE) 


każde 


każde 


Vcc 


2V 
4.5 V 
6 V 


2 V 
4.5 V 
6 V 


2 V 
4.6 V 
6 V 


TA=25°C 


MIN 


TYP 


MAX 


72 

24 

20 


180 

36 

31 


72 

24 

20 


180 

36 

31 


28 

8 

6 


75 

15 

13 


SN74HC154 


MIN 


MAX 


225 

45 

38 


225 

45 

38 


95 

19 

16 


JEDN 


Tabela funkcji 


V 

ZEJŚCIA 

WYJŚCIA 

G1 

G2 

D 

c 

B 

A 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

L 
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L 

L 

L 

L 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

L 

L 

L 

H 

H 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

L 

L 

H 

L 

H 

H 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

L 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

L 

H 

L 

L 

H 

H 

H 

H 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

L 

H 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

L 

H 

H 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

H 

L 

L 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

H 
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H 

H 
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H 

H 
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L 
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H 
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H 
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H 

H 
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H 

H 
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H 

H 

H 

L 

H 

L 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

H 

X 

X 

X 

X 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

X 

X 

X 

X 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

X 

X 

X 

X 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 


Opis wyprowadzeń 




















poczwórny 2 - wejściowy multiplekser 


Bezwzględna max. wartość w normalnych warunkach pracy 


Napięcie zasilania. V cc . -0.5 do 7V 

Prąd wejściowy.I*(V, < 0 lub V, > V cc ).±20mA 

Pręd wyjściowy.1 ok(Vo < 0 lub V 0 > Vcc).±20mA 

Prąd wyjściowy przy pracy ciągłej, lo<V 0 0 do V cc ).±35mA 

Prąd przy pracy ciągłej poprzez Vcc lub GND.±70mA 

Zakres temperatury pracy.. -65°C do 150°C 


7mom7 

Zalecane warunki pracy - 
identyczyne jak 74HC152 


Charakterystczne wartości w normalnych warunkach pracy 



Charakterystyczne parametry czasów przełączeń w normalnych warunkach pracy 
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Vlr«f) V x 

CL 

IN* CS 

IN- 

Vce- COMP 


Rys.7 Stabilizator ciągły napięcia dodatniego (wyższego). 
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T TL serii 54/74 


Rys.11 Stabilizator z zewnętrznym 
sterowaniem oraz ograniczeniem 
prądowym. 

Tranzystor ograniczający prąd może być 
wykorzystany do sterowania o ile nie 
jest wymagane ograniczenie prądowe. 
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Rys.9 Stabilizator impulsowy napięcia dodatniego. 


Opracowano na podstawie: 

1 Texas Instruments Linear Circuits for 
Design Enigineers. 

2 A. Borkowski - Układy scalone w 
stabilizatorach napięcia stałego. 

3 M. Polowczyk - Elementy i przyrządy 
półprzewodnikowe powszechnego 
zastosowania. 

4 M. Łakomy, J. Zabrodzki - Liniowe 
układy scalone w technice cyfrowej. 

mgr inż. Jolanta Dąbrowska 




Rys. 10 Stabilizator impulsowy napięcia ujemnego 


Sonda do lokalizacji uszkodzeń w 
systemach mikroprocesorowych 


Każdy, kto próbował znajdować usz¬ 
kodzenia w systemach mikroprocesoro¬ 
wych posługując się zwykłą sondą logicz¬ 
ną przekonał się, że jest ona w takiej sy¬ 
tuacji bezużyteczna. Wynika to stąd, że 
sygnały na szynach: adresowej, danych 
i sterowania zmieniają się ciągle i niespo¬ 
dziewanie. W rezultacie nie jest istotny 
statyczny poziom sygnału, ale jego war¬ 
tość w danej chwili. Do skutecznego znaj¬ 
dywania uszkodzeń w układach mikro¬ 
procesorowych niezbędny jest analizator, 
który ma możliwość wskazywania stanu 
kilku sygnałów jednocześnie. Opisany po¬ 
niżej prosty układ ma takie możliwości. 


Sonda zawiera multiwibrator monostabil- 
ny (FF1). Odczyt wyniku jest prosty i jed¬ 
noznaczny - dioda Dl świeci lub nie w 
zależności od stanu układu FF1. Zada¬ 
niem jego, z kolei jest jedynie odczyt stanu 
wejścia w takt impulsów zegarowych. 

Sygnał zegara jest kluczem do prze¬ 
prowadzenia wszystkich pomiarów. Za¬ 
łóżmy, że chcemy stwierdzić czy jakaś 
część pamięci jest dobra. W tym celu syg¬ 
nał -CE danego układu należy dołączyć 
do wejścia QUAL sondy. Przełącznik S4 
musi być zamknięty ponieważ -CE jest 
aktywny w stanie niskim. Sonda będzie 
mogła czytać dane tylko podczas wystę¬ 


powania stanu niskiego na wejściu CE 
testowanej pamięci. Wejście CLK sondy 
należy dołączyć do ścieżki, po której do 
pamięci dostarczany jest sygnał -RD . Od¬ 
czyt musi być dokonywany synchronicz¬ 
nie z narastającym zboczem sygnału 
Dlatego przełącznik SI musi być za¬ 
mknięty . Odczyt możemy przeprowadzić 
np. podczas czytania przez komputer roz¬ 
kazu " PEEK ” (BASIC). Dioda Dl powin¬ 
na świecić w takt wypływu danych z pa¬ 
mięci RAM. 

Możemy mieć wątpliwości czy został 
dokonany jeden odczyt czy kilka, a pamię¬ 
tany jest wynik ostatniego. Nie ma proste- 






2/1993 


19 



go rozwiązania tego problemu. Jedynie 
w przypadku, gdy urządzenie nie jest usz¬ 
kodzone na tyle żeby nie mogło współpra¬ 
cować z monitorem, możemy przy jego 
pomocy upewnić się, że wykonany został 
jeden rozkaz w języku maszynowym. 

Żeby sonda była mała, przełączniki 
S1-S4 najlepiej wykonać w postaci DIL . 
Proszę zwrócić uwagę na to, że jendno- 
cześnie mogą być włączone tylko pary: SI 
lub S2 i S3 lub S4 . 

W układzie można zastosować ele¬ 
menty typu LS, lecz biorąc pod uwagę 
silne obciążanie układu pomiarowego, le¬ 
piej jest użyć elementów z rodziny HCT. 
Charakteryzują się one zgodnością fun¬ 
kcjonalną i wyprowadzeń z elementami 
LS. 


3 



Rys.2 Płytka drukowana 


Maksymalny pobór prądu przez sondę 
wynosi około 15 [mA], z czego na diodę 
LED przypada w przybliżeniu 10 [mA], a 
na układy scalone 5 [mA] (jeśli użyjemy 
rodziny TTL). 


Opracowano na podstawie 

"Elektor Electronics" July/August 1985 . 

mgr inż . Witold Wrotek . 


Pomiary w obwodach zawierających układy 

CMOS. 


Dokonując pomiarów w obwodach 
CMOS, należy stosować odpowiednie do 
tego celu sondy. Rezystancja i pojemność 
sondy pomiarowej wpływa na pomiar na¬ 
pięcia jak również na dokładność pomiaru 
zależności czasowych. Posługując się 
właściwą techniką pomiaru można te pro¬ 
blemy pokonać. 

Wyjście dowolnego układu CMOS sta¬ 
nowi jeden albo więcej tranzystorów FET 
połączonych z dodatnim napięciem zasi¬ 
lającym oraz jeden lub więcej FET-ów po¬ 
łączonych z masą (Rys. 1 a). W stanie wy¬ 
sokim włączone są tranzystory łączące 
wyjście bramki z zasilaniem; natomiast w 



stanie niskim włączone są tranzystory 
między wyjściem a masą. Uwzględniając 


dodatkowo rezystor podciągający (pull- 
up) oraz rezystancję wejściową sondy, 
otrzymuje się obwód wyjściowy jak na 
Rys. 1 b. Pierwszą rzeczą jaką powinno się 
wiedzieć jest to, jak zmieni się poziom 
napięcia stałego w węźle wyjściowym z 
powodu rezystancji sondy. 

W stanie niskim nie płynie żaden prąd 
przez sondę, ponieważ nie występuje na 
niej napięcie. Dlatego należy rozważyć 
tylko stan wysoki. Do przeprowadzenia 
analizy można wykorzystać przedstawio¬ 
ne na rysunku 2 przykładowe wyjściowe 
charakterystyki napięciowo-prądowe róż¬ 
nych układów CMOS. 
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R. Sondy 

Wyj. 

bez sondy 

5V dc 

1MQ 

5Vdc 

lOOkfi 

5Vdc 

10kQ 

4.99Vdc 

Ikfi 

4.88V dc 


R. Sondy 

Wyj. 

bez sondy 

4Vdc 

1MQ 

4V d c 

100k£2 

4Vdc 

lOkU 

3.96V dc 

1kQ 

3.64V dc 


Rys.2 



Spadek charakterystyki wyjściowej na 
Rys.2a odpowiada równoważnej rezy¬ 
stancji ok. 25S2 jak długo prąd nie prze- 


stora niż od wartości rezystora pociągają¬ 
cego. Właściwe rozumienie charaktery¬ 
styk U/l umożliwia dobranie odpowiedniej 



kracza 10OmA. jest to rezystancja włącze¬ 
nia tranzystora znajdującego się między 
wyjściem bramki a zasilaniem. Jest ona 
dużo mniejsza niż stosowane wartości re¬ 
zystorów podciągających, a więc można 
rozpatrywać obwód złożony tylko z rezy¬ 
stancji włączonego FET-a i sondy pomia¬ 
rowej. Tabela 2b przedstawia zmianę na¬ 
pięcia wyjściowego w funkcji rezystancji 
sondy. Sonda 1 kQ reprezentuje sobą ob¬ 
ciążenie 5mA. Podobnie ma się rzecz w 
przypadku układów o stromej charaktery¬ 
styce wyjściowej (Rys.2c,d). Przykłady te 
pozwalają wyciągnąć wniosek, że gdy 
bramka jest w stanie wysokim, obciążają¬ 
cy wpływ rezystancji sondy zależy raczej 
od rezystancji kanału włączonego tranzy¬ 


sondy pomiarowej. Ogólnie można stwier¬ 
dzić, że rezystancja sondy rzędu 100kQ 
jest dostateczna dla praktycznie wszy¬ 
stkich typów układów CMOS, a niektóre z 
nich tolerują nawet obciążenie wnoszone 
przez 1 kfi. 

Pojemność sondy wpływa na dokład¬ 
ność pomiaru zależności czasowych. 
Zęby zmienić poziom napięcia na wyjściu, 
stopień wyjściowy układu musi zasilić lub 
pobrać prąd, aby naładować lub rozłado¬ 
wać pojemność obciążającą. Stanowi ją 
pojemność sondy, wejściowa pojemność 
ewentualnej kolejnej bramki, pasożytni¬ 
cze pojemności związane z płytką druko¬ 
waną. Dane katalogowe podają zwykle 
informacje o zależności czasu propagacji 


i czasu przełączania od pojemności obcią¬ 
żenia (przykładowe charakterystyki poka¬ 
zuje Rys.3). W przypadku szybkich ukła¬ 
dów CMOS pojemność sondy może być 
krytyczna. Należy wówczas stosować 
sondy o najniższych pojemnościach. Naj¬ 
lepszymi pod tym względem są bierne 
sondy rezystancyjno - dzielące. 

Dzielnik rezystancyjny 20:1 sondy 
podłączonej do oscyloskopu o impedancji 
wejściowej 5(X2 jest widziany przez testo¬ 
wany obwód jako rezystancja 1 k£2. Układy 
HCMOS są zwykle konstruowane ze 
względnie niską rezystancją włączenia 
kanału i mogą dostarczać względnie du¬ 
żego prądu, a więc 1 k£2 sonda będzie 
wprowadzać minimalne błędy napięcio¬ 
we. 

Rezystancja sondy jest praktycznie 
nieistotna przy dokonywaniu pomiarów 
stanu wysokiego HI lub niskiego LO. Jed¬ 
nakże w przypadku stanu wysokiej impe¬ 
dancji Hl-Z, pomiary mogą być proble¬ 
matyczne (np. pomiar czasu między poda¬ 
niem sygnału na wejście blokujące, a 
osiągnięciem stanu Hl-Z). Mając podłą¬ 
czone do szyny kilka driverów, z których 
jakiś próbuje sterować szynę do stanu HI 
lub LO, podczas gdy powinna być ona w 
stanie Hl-Z, będzie bardzo trudno znaleźć 
winowajcę. 

Impedancja wyjściowa układu w sta¬ 
nie wysokiej impedancji powinna być nie¬ 
skończona. Można by więc przypuszczać, 
że do wykrycia tego stanu konieczna jest 
sonda o bardzo dużej rezystancji lub, że 
powinna mieć ją przynajmniej kilka razy 
większą od rezystora podciągającego w 
danym węźle. Oba przypuszczenia nie są 
jednak poprawne. Podchodząc do tego 
problemu należy zastanowić się, co to oz¬ 
nacza stan wysokiej impedancji na wyj¬ 
ściu układu i jak on się zachowa. W stanie 
tym przez wyjście nie powinien płynąć ża¬ 
den prąd. Dlatego napięcie na tym wyjściu 
określone jest przez pozostałe elementy 
do niego podłączone. Są nimi: pull-up re¬ 
zystor, wejścia lub aktywne wyjścia innych 
układów przyłączonych do tego węzła, po¬ 
jemności ścieżek drukowanych oraz inne 
elementy tu przyłączone. Gdy wszystkie 
wyjścia w węźle są w stanie Hl-Z, napięcie 
wwęźlezmieni się tylko wtedy, jeśli zmieni 
się ładunek przyłączonych pojemności. 
Może tego dokonać tylko prąd źródłowy 
płynący przez pull-up rezystor. Dlatego 
szybkość i wielkość zmiany napięcia bę¬ 
dzie określona przez stałą czasową węz¬ 
ła, tj. iloczyn pojemności obciążenia i pull- 
up rezystora. Typowe układy CMOS mają 
pojemność wejściową 4-1 OpF. 

Ścieżki drukowane dodają kilka pF. 
Jeżeli do szyny przyłączonych jest kilka 
układów, całkowita pojemność obciążają¬ 
ca może być rzędu lOOpF. W przypadku 
rezystora podciągającego lOkfi daje to 
stałą czasową 1 (t.s. Gdy wyjście układu 
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wchodzi w stan HI-Z, poziom napięcia wyj¬ 
ściowego nie zmieni się znacząco przez 
setki nanosekund. Oczywiście, jeśli wyj¬ 
ście było wcześniej w Stani HI, poziom 
napięcia nie zmieni się w ogóle, gdyż nie 
może on być już wyższy. Dlatego pomiar 
napięcia nie powie nam, czy i jak długo 
układ jest w stanie wysokiej impedancji, 
niezależnie od rezystancji sondy. Najle¬ 
pszym sposobem określenia, czy któryś z 
układów jest w stanie Hl-Z - nie powinien 
wówczas płynąć żaden prąd przez dane 
wyjście, jest użycie sondy prądowej i os¬ 
cyloskopu, których pasmo powinno być 



5-10 razy większe niż danego układu. Po¬ 
nieważ sonda prądowa wprowadza nie¬ 
znane opóźnienie, należy w pierwszyrti 
rzędzie przeprowadzić wyrównanie wska¬ 
zań kanałów (Rys.4a). Jeśli oscyloskop 
nie robi tego automatycznie, należy zapi¬ 
sać wielkość przesunięcia między kanała¬ 
mi i uwzględniać je w późniejszych pomia¬ 
rach. Jeśli nie dysponujemy sondą prądo¬ 
wą, można użyć innego sposobu pomiaru 
czasu niezbędnego do osiągnięcia stanu 
wysokiej impedancji po aktywacji wejścia 
blokującego. Do wyjścia badanego układu 
przyłączamy dzielnik rezystancyjny o 


względnie małych wartościach (Rys.4b). 
Rezystancja równolegle połączonych re¬ 
zystorów dzielnika powinna być mniejsza 
niż 1/10 rezystancji sondy. Np. dla 100kQ 
sondy równoważne rezystancja dzielnika 
powinna być mniejsza niż 10kQ, co daje 
wartość pojedynczego rezystora 20k lub 
mniejszą. Stosując 1-kf2 sondę z dzielni¬ 
kiem rezystancyjnym, należy użyć sondę 
jako jeden z oporników, a jako drugi dać 
1kQ. Pomiar taką sondą, w przypadku 
stanu wysokiej impedancji na wyjściu, da 
wynik Vcc/2. W pozostałych stanach wy¬ 
nik będzie zgodny z normalnym stanem HI 
lub LO. 

Używając zwykłej sondy można pod¬ 
łączyć drugi kanał oscyloskopu do wejścia 
blokującego i zmierzyć opóźnienie między 
uaktywnieniem tego wejścia, a przejściem 
do stanu Hl-Z. 

Taki sposób pomiaru nie wskaże wad¬ 
liwego układu przyłączonego do wspólnej 
szyny. Do tego celu niezbędna jest jednak 
sonda prądowa. 

Opracowano na podstawie: 

Gajewski, Turczyński - Cyfrowe układy 
scalone CMOS. 

mgr inż. Robert Krzyś ztofek 


Modulacja FSK 


Metoda modulacji (kodowania) z prze¬ 
suwem częstotliwości jest bardzo po¬ 
wszechną formą modulacji przy transmi¬ 


sjach cyfrowych sygnałów np. po liniach 
telefonicznych. Modulacja FSK (ang. fre- 
guency shift keying) polega na kluczowa¬ 


niu (przełączaniu dwóch różnych częstot¬ 
liwości w zależności od bitów informacji 
sygnału cyfrowego. Zmiana częstotliwości 














z jednej na drugą (z fi na f2 lub z f2 na fi 
- zależnie od fazy sygnału) następuje za¬ 
wsze gdy sygnał modulowany osiąga po¬ 
ziom zera. Ta cecha, nie występująca w 
większości modulatorów, może być rela¬ 
tywnie niskim kosztem i małą ilością ele¬ 
mentów zastosowana w naszym układzie. 

Przebieg trójkątny jest generowany w 
oparciu o układ timera typu '555 oraz kilka 
tranzystorów, które zapewniają ładowanie 
i rozładowywanie kondensatora prądem o 
stałej wartości co zapewnia z kolei otrzy¬ 
manie przebiegu trójkątnego. W układzie 
na Rys.1 kondensator Cl jest ładowany 
stałym prądem "I" poprzez diodę. Nastę¬ 
pnie po wyzwoleniu timera 555 kondensa¬ 
tor Cl jest rozładowywany również prą¬ 
dem T (dzięki układowi zwierciadła prą¬ 
dowego T2/T3) przez tranzystor 
rozładowujący w układzie '555. Amplituda 
przebiegu trójkątnego zmienia się w gra¬ 
nicach 1/3Vcc aż do 2/3Vcc (sąto wartości 
charakterystyczne dla pracy układu '555 - 
patrz "NE" 5/92 i 6/92 "Wszystko o ukła¬ 
dach typu 555"). 

Częstotliwość sygnału trójkątnego jest 
proporcjonalna do wartości prądu "I". (Za¬ 
uważ, że dla większego prądu "I" nachy¬ 
lenie krzywej ładowania/rozładowania jest 

bardziej strome, zatem w krótszym czasie 
poziom sygnału osiąga swoje graniczne 
wartości 1/3Vcc lub 2/3Vcc). Zależność 
pomiędzy częstotliwością generowanego 
przebiegu trójkątnego, a prądem ładowa¬ 
nia/rozładowania określona jest wyraże¬ 
niem: f = I [3/ (2C1 x Vcc)] 


W tym układzie przejście przez zero 
ma miejsce wówczas, gdy przebieg trój¬ 
kątny osiąga wartość 1/2Vcc - B/Rys.2. 
Osiągnięcie przez przebieg trójkątny war¬ 
tości 1 /2Vcc jest wykrywane przez kompa¬ 
rator US2a, który w połączeniu z układami 
US3b i US4a generuje krótki impuls, który 
jest podawany do wejścia zegarowego 
układu US3a (Układ przerzutnika “JK" za¬ 
mieniony w przerzutnik "D"). Sygnał, który 
istnieje na wejściu D ("A" układu US3a) 
przenoszony jest na wyjście przerzutnika 
US3a tylko przy przejściu sygnału przez 
zero. Dwie częstotliwości fi i f2 używane 
do modulacji zależą indywidualnie od sta¬ 
nu na wyjściu Qa(H) US3a, które repre¬ 
zentuje logiczne "0" lub "1". 

Częstotliwość przebiegu trójkątnego 
jest proporcjonalna do prądu "I", który jest 
prądem kolektora tranzystora Tl. Jeśli 
Qa(H) jest w stanie logicznym "1", wów¬ 
czas tranzystor T4 jest w nasyceniu i 
wpływ potencjometru PI zostanie prakty¬ 
cznie wyeliminowany, ponieważ na kole¬ 
ktorze T4 będzie panowało stałe napięcie 
nasycenia tranzystora T4. Wobec tego 
prąd "I" będzie proporcjonalny jedynie do 
wartości P2. Jeśli natomiast Qa(H) jest w 
stanie logicznym "0" wówczas tranzystor 
T4 jest wyłączony i prąd "I" staje się pro¬ 
porcjonalny do sumy (PI + P2). Takie 
sytuacje mają miejsce dla fi >f2. Jeśli jest 
wymagane, aby fi <f2 wówczas wyjście z 
US3a należy przełączyć na Qa(L). W oby¬ 
dwu przypadkach (fi >f2 i f2>f1) należy tak 
dobrać parametry układu, aby obie czę¬ 
stotliwości miały całkowitą ilość półokre- 


sów w czasie trwania pojedynczego bitu 
modulowanego sygnału cyfrowego. 

Ostatecznie, możemy uzyskać sinu¬ 
soidalny sygnał FSK. Można go uzyskać 
z przebiegu trójkątnego - wyjście US2b - 
dzięki użyciu konwertera zamieniającego 
przebieg trójkątny na sinusoidalny. Podo¬ 
bny efekt można uzyskać podając prze¬ 
bieg trójkątny do wejścia filtru dolnoprze- 
pustowego. Po odfiltrowaniu wyższych 
składowych otrzymamy sygnał sinusoidal¬ 
ny. 

Równie prosty modulator FSK był 
przedstawiony w "NE" 5/92. 


Opracowano na podstawie' 

ED 8/90 

mgr inż. Aleksander Rode 
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Katalog tranzystorów b, 

(ciąg dalszy) 


ZSRR 


Tranzystory bipolarne 
Tabela 1 (c.d.) 

Tranzystory P-N-P, małej mocy, niskiej częstotliwości. 



Mn 1 4M 
n4 0A 
Mn39 
Mn3 9B 
Mn40 
Mn4 i 
Mn4 1A 
TT 1 13A 
TT 1 1 3B 
TT 1 13fl 
TT 1 13B 
TT 1 15T 
Mn40A 
TT108A 
TT 108B 
TT I08B 
TT 108f 
T 1A 
T 15 

MTT 1 08A 
MT T 1 08B 
MT T 1 0 8B 

MrT 108 r 

MrT108fl 
T2A 
T2B 
TM2A 
TM2B 
M2A 
M2B 
TM1 1A 
TM1 IB 
1T 1 1 6A 


T3B 


KT 214E-1 


TT 12 4A 


Pcmax/T 

mW/C 


1 30/ 30 


1 30/30 


13 0/33 
1 30/33 


1 30/33 
1 30/33 
1 30/33 


1 30/30 
1 30/30 
13 0/30 


1 30/30 
1 30/33 


1 30/33 
13 0/33 


1 30/33 


1 30/33 


3 0/23 
3 0/23 


30/2 3 
30/2 3 
3 0/23 


1 30/33 
73/ 20 
73/ 20 
73/20 
73/ 20 
I 00/2 3 
1 00/2 3 
7 3/2 3 
7 3/23 


7 3/23 
7 3/23 
7 3/23 
100/2 3 
1 00/ 2 3 
7 3/23 
7 3/23 

7 3/ 2 3_ 

7 3/23 
1 30/60 
13 0/60 


13 0/33 
130/3 3 


13 0/33 


13 0/33 


1 00/ 2 3 
1 00 / 2 3 ^ 
3 0/23 
7 3/33 



30-100 


20-80 

1 2 __ 

20-60 
20-8 0 
30-100 
30-120 


20-40 
3 0-60 
20-80 
20-80 

1 2 _ 

2 0 - 6 0 

20-40 _ 

30-60 
30-100 


20-80 _ 

60-130 

123-230 


20-80 

60-130 

20-40 

20-30 


33-80 _ 

601 30 


110-230 

20-30 

4 0-130 

23-30 

33-80 

60 1 30 

110-230 

30-1 20 _ 

20-50 
40-130 
2 0-60 
30-150 

20-60 _ 

30-130 

13-60 

30-160 

13-63 

13-63 _ 

2063 


13-63 





0 


28-36 
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Mri2 i 


Mn2 1A 
Mn2 IB 
TT 12 3H 


TT 12 3K 


TT 1 2 3fl 


Mn23 


Mn2 3A 


Mn2 3B 


Mn26 


Mn2 6A 


Mn2 6B 


TT402A 


TT402B 


TT402B 


TT 4 0 2T 


120-200 
28- 36 _ 

4 3 -90 
71-140 
20-60 
30-130 
2 0-80 
2 8-36 
4 3-90 
7 1-140 


10-23 

20-30 

30-80 

10-23 _ 

20-30 


30-80 

30- 80 

60-130 

30-80 


60-130 


0.463 


0.23 
0 . 2 5 
0 . 3 ~ 
0 23 
0.23~ 
0 3 
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Ogłoszenia drobne 

STEROWNIKI węży dyskoteko¬ 
wych, 200 kombinacji. Informacje, 
koperta zwrotna + znaczek. 
"VOLT-S", ul. Malborska 88/24, 
82-300 ELBLĄG. D-111 


KUPIMY ZŁĄCZA KRAWĘDZIOWE 
LDB-1+3. Płacimy równowartość 
6+8$ - sztuka. Zakupimy złomowane 
urządzenia zawierające złącza LDB - 
np. systemu "ODRA". Warszawa tel. 
29-81-53 poniedziałki godz. 10+12, 
19+21. D-327 


Schematy zachodnich wzmacniaczy 
gitarowych, efektów. Informacje - ko¬ 
perta zwrotna. Stanisław Gogol.ul. 
Wyzwolenia 12, 43-265 KRYRY. 

D-388 


PRZYRZĄDY DO REAKTYWACJI KI 
NESKOPÓW wykonuje REWO Elek 
tronika, skr. poczt. 449, 00 950 

Warszawa. Informacje po nadesłaniu 
koperty zwrotnej. D-392 


Przyjmę montaż obwodów drukowa¬ 
nych lub kompletnych urządzeń. 
K.Rogala Baranów 69, 28-530 Skal¬ 
bmierz, kieleckie. D-394 


TRANSET - zestawy do samodziel¬ 
nego montażu przystawki zmieniają 
cej telewizor w oscyloskop, tunera 
SAT, wykrywaczy metali z dyskrymi¬ 
nacją itp. Informacja - koperta + 
znaczki na list polecony. 58 550 
Karpacz, Szkolna 2. D-395 


Skale częstotliwości CMOS do tran- 
sceiverów z fp = 9MHz i fp 
10.7MHz, oraz częstościomierze na 
ICM7226B. Informacje: koperta + 
znaczek. Krzysztof Ryszewski ul. 3- 
go Maja 74/19 07-300 Ostrów Mazo¬ 
wiecka. D-402 


SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA 
PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH 

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA ORAZ NA 
GIEŁDZIE ELEKTRONICZNEJ WOLUMEN 
W WARSZAWIE 

Katalog tbezpłatnieI koperta zwrotna * znaczek 

UNIPOL 

SKR. POCZT.NR 25 
07-202 WYSZKÓW 

Ht- 153 


włwpypw 


Sprzedam wobuloskop. Wrocław, tel. 
57-16-20 po 18 00. D 378 


Wykrywacz metali. Alarm mieszka¬ 
niowy. Zestawy do samodzielnego 
montażu. Informacje gratis kopertą 
zwrotną. Sylwester Królak, 75-337 
Koszalin, ul. K.Wyki 19/6. D-403 


Z powodu wyjazdu za granicę odstą 
pię technologię produkcji JOYSTI¬ 
CKA nowej generacji. Formy oraz 
materiały do pierwszej serii. Sieradz 
telefon 79-696 po godz. 18.00. 
D 405 


Zestawy satelitarne, komputery PC/ 
XT inne urządzenia - dokumentacje i 
zestawy do samodzielnego montażu. 
Katalog - koperta zwrotna ♦ znaczek. 
Białystok 21 skr. 108. D 406 


Kupię częstościomierz typu PFL 20 
oraz GRID DIP METER. Jeka Adam 
Strzelno 27 Łebcz 84 103. D-407 


Podejmę montaż elektroniczny - cha¬ 
łupnictwo, spore doświadczenie. Ire¬ 
neusz Górko Wałcz 78-600 Wojska 
Polskiego 66/14 telefon 35-41. 
D-408 


Układy redukcji szumów DBX do 
magnetofonów (opis AV 12/92) oferu¬ 
je ZEAV 42-450 Łazy skr. poczt. 58. 
D 409 


Sprzedam 500-set wyświetlaczy 
TIL311 (latsch, dekoder i wyświet¬ 
lacz w jednej kości). Cena Iszt. - 
7DM Dla porównania Niemcy - 12DM, 
"Jameco"-USA - 11$, analog firmy HP 
- 15$. P.Szlosarczyk, ul. Staromiej¬ 
ska 47, 41-800 Zabrze tel. 72-21-41. 
D 410 


INFOELEKTRONIKA 
ZIELONA GÓRA UL. ZACHODNIA 19 

OFERUJE 

PILOTY ZDALNEGO (TEROWANIA 

DO OTVC ZACHODNICH STARYCH I NOWYCH 
MAGNETOWIDOWE T C PONAD 6000 T YPÓW 

SCHEMATY I INSTRUKCJE SERWISOWE 

BARDZO BOGATA OFERTA PONAD 3000 POZYCJI 
OFERTA KATALOG LUB DYSKIEI KA 

NAPRAWA MODUŁÓW CYFROWYCH DTV1. DTV2 

KORESPONDENCJE PRZESYŁAĆ NA ADRES 

INFOELEKTRONIKA 
P.O BOX 7, ZIELONA GÓRA 8 


Kwarce różne sprzedam. Wykaz - ko¬ 
perta zwrotna, znaczek. Guliński, Ta 
tarczana 1A/21, 81-591 Gdynia D-4ii 


ALROX POLECA 

* ZESTAWY ZDALNEGO STEROWANIA 
DO TELEWIZORÓW: HELIOS. 

NEPTUN I ELEKTRON 

* DEKODERY TELETEXTU DO W/W 
TELEWIZORÓW 

* MIERNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI 

- zakres od 0 do 2000MHz 

- pomiar czasu, częstotliwości, 
okresu, stosunku 2 
częstotliwości, licznik impulsów 

* GENERATORY FUNKCJI 

* ZASILACZE IMPULSOWE MAŁYCH I 
ŚREDNICH MOCY 

* ZASILACZE DO CB RADIO 

* TRANSFORMATORY 
ELEKTRONICZNE DO OŚWIETLENIA 
HALOGENOWEGO 

* DEKODERY PAL ORAZ GENERATORY 
IMHz 

* SPRZĘT CB RADIO (FIRM 
ZACHODNICH) 

* ZEGARY Z BUDZIKIEM 

* RADIOMIKROFONY 

* ORAZ INNE DROBNE UKŁADY 
ELEKTRONICZNE 


NASZA DEWIZA TO: 

* NISKIE CENY 

» WYSOKA JAKOŚĆ 

* KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI 

WSZYSTKIE URZĄDZENIA 
WYSYŁAMY POCZTĄ ZA 
ZALICZENIEM POCZTOWYM. 


NASZ ADRES: 

ALROX 

ZAWADZKIEGO 134/2 
71-246 SZCZECIN 
TEL. 53-49-36 


WYSOKIEJ KLASY WZMACNIACZE 
MOCY OD 2 x IOOW DO 2 X 500W 
h 0 008%. ORAZ URUCHOMIONE 
STOPNIE MOCY OD 30W DO 300W. 

WYKONUJE: 

BOGDANBURSZTYKA 

82-300 ELBLĄG 
SKR. POCZT. 22 

TEL. 283-25 OD 16.00 DO 19.00 


ni- i6? 
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DOŁĄCZ DO NAS 

- JUŻ PONAD 10 000 OSÓB UŻYWA NASZEGO SPRZĘTU! 

* KLAWIATURY TYPU TELEFONICZNEGO z 12 lub 16 klawiszami. 

A NOWOCZESNE MIERNIKI CYFROWE z dużym wyświetlaczem. Oferujemy obecnie 14 typów 
mierników, np 

YF 3170 pomiar pojemności, hFE tranzystorów, częstotliwości 

YF 3700 - 3 3/4 cyfry, linijka analogowa próbk. 20 razy/sek.. pomiar poicmności. 

częstotliwości do 1MHz 
YF 504 pomiar IZOLACJI 2000 MQ/1kV 

YF 8020 CĘGOWY, zakresy 20A, 200A, 60OA. pomiar U. R. 

Roczna gwarancja, ciągły serwis, instrukcja po polsku, futerał. 

* NOWOtĆ - LUTOWNICA POŁĄCZONA Z ODSYSACZEM pozwala jedną ręką 
przytrzymać pakiet, a drugą odessać cynę z nóżki dowolnego elementu. Wykonanie na 
napięcie: 24V lub 220V. 

* MINI CENTRALE TELEFONICZNE: DO BIURA, HURTOWNI, DOMU I lub 2 linie mińskie. 
5 linii wewn. Można podłączyć zwykłe telefony i fax. Programowane funkcje. Prosta 
instalacja. Homologacja 428/91. 

* MODEMY PACKET RADIO, (bezprzewodowej komunikacji komputerów). CW. RTTY FAX 
SSTV. 

* NOWOtĆ - DETEKTORY NAPIĘCIA I METALU W ŚCIANIE ułatwiają wiercenia i 
instalacje. 


YF 504 
YF 8020 


PROWADZIMY SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ ZA ZALICZENIEM POCZTOWYMI 

SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE 
41-810 Zabrze, skr. poczt. 16 


Adros biura: ZABRZE 

ul. Wolności 345 A 
pok. 1004, 10-ta piętro 


tal: 716421 w. 278 
tlx: 036420 EMED PL 
faz: (0321 710061 


PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE 

Posiadamy w ciągłej sprzedaży IwysyłkowejI największy 
wybór podzespołów i akcesoriów elek Ironicznych. 
Potrafimy dostarczyć praktycznie każdy element 
bezskutecznie przez Państwa poszukiwany. Dzięki 
bezpośredniej współpracy z producentami i importerami 
nasze ceny są rozsądnie niskie. 


mmmmm 


a da me stałego i 


Szczegółowe informacje prześlemy po dostarczeniu nam 
dokładnego adresu Państwa firmy. 

Adres korespondencyjny: 

TOMMEX 

ul. Łukowska 9/72 

04-133 Warszawa tel. 610-65-53 


GENERATORY FUNKCJI 

Z CYFROWYM ODCZYTEM 
CZĘSTOTLIWOŚCI 

W zestawach do samodzielnej budowy. 
Idealne dla amatorów - trójkąt, prostokąt, 
sinus 1Hz - 1MHz, Uwy do 6Vpp 
Rwy = 50 ohm. Zestawy zawierają również 
obudowę i elementy mechaniczne. 

Cena - 670 tys. ♦ koszt przesyłki. 


ELEKTRONIKA TO PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZNIJ JUŻ TERAZ 

NORD ELEKTRONIK 
POLECA 

NOWOCZESNE I ATRAKCYJNE 

ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU 

EFEKTY ŚWIETLNE, LINIJKI ŚWIETLNE. ŚCIEMNIACZE. 
ZASILACZE. SYRENY ELEKTRONICZNE. WZMACNIACZE. 
POZYTYWKI, STEROWNIKI WĘŻY ŚWIETLNYCH. MODUŁY 
Ml LI WOLTOMIERZY CYFROWYCH I WIELE INNYCH. 

ZAPRASZAMY 00 WSPÓŁPRACY INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW, SKLEPY 
RTV, POLITECHNICZNE, SKŁADNICE HARCERSKIE. 

SPECJALNA OFERTA DLA SZKÓŁ. 

NAPISZ. ZADZWOŃ - KATALOG OTRZYMASZ BEZPŁATNIE 

NASZ ADRES: 

NORD ELEKTRONIK 

UL. SŁONECZNA 4 

76-270 USTKA SKR. 136 

TEL. (039) 146-616; 144-313; 146-154 


SAMCOM Warszawa 12 skr. 130 
lal. 10-221 400703 las 10-221 400210 
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nowo ten NOWOtĆ II mmwklacjki 
SZYBKO - * m O S T O - ŁATWO MEZKOLEŚNlRt 

TO NAJLEPSZE ZESTAWY W POLMCEI 

I) SU PŁR POZYTYWKI: 

64 MELODIE 50 000 l?8 MELODII 80 000 256 MELODII - 105 000 
1 ) POZYTYWKA .UMWLRSUM. CENA KO. 000 

ZA POMOGĄ MIKROfONU MOŻNA SOBIE WGRAĆ OO PAMIĘCI DOWOLNA MELODIE LUB KOMUNIKA! 
SŁOWNY (SAMPLING) MAX CZAS NAGRANIA 19 sek 

3) POŻY TY Wk A .PfcRKŁŁl. CENA 300 000 

WGRYWANIE RÓWNIEŻ PRZEZ MKROFON OO UKŁADU SCALONEGO DOWOLNA ILOSC RAZY CZAS 
NAGRANIA JEDNA MINUTA! A Z JAKOSCA KOMPAKTOWA 20 sek POSIADA TEZ MOŻLIWOŚĆ 
WYBORU KOMUNIKATÓW 

4) IBM PC XI i Al PO SAMODŻ1ŁLNŁGO Zł.OŻŁMA!!! 

MOZESZ GO MIEĆ JUZ ZA 3 MLN ZŁOTYCH' OCZYWIŚCIE AT Nit MUSISZ KUPOWAĆ WSZYSTKIEGO 
OD RAZU WYSTARCZY ZE ZACZNIESZ OD PŁYTY GŁÓWNEJ JEJ CENA WAHA SlE OD 700 lys DO 
900 lys JEŚLI PONIESIESZ TEN WYDATEK RESZTE ELEMENTÓW ZAKUPISZ BEZ TRUDU CENA 
KOMPLETU PC AT WYNOSI 3 MLN! TYLKO* ZLOZENlE PC AT WHREW POZOROM JEST ŁATWIEJSZE 
NIZ ZMONTOWANIE POZYTYWKI KUPUJĄC KOMPLET PC AT ZMONTUJESZ GO W GODZINĘ 
GWARANTOWANE' DO ZESTAWU JEST DOŁĄCZONY SZCZEGÓ! OWY OPIS POSTĘPOWANIA I 
INSTRUKCJA NAPISZ WYŚLE SZCZEGÓŁOWY KATALOG I CENNIK TERAZ I TY MOZESZ MIEĆ 
WŁASNE PC AT NIE ZMARNUJ TEJ OKAZJI' TO ŁATWE! (WSZYSTKIE PŁYTY l KARTY SA 
ZMONTOWANE) GWARANCJA!!! 

•DlOf f ZAWSZE AKTUALNEUl 


_f7-JMS POLANICA ZDWÓJ, UL. SPÓŁDZIELCÓW 10/3 


PROMOCYJNA 

SPRZEDAŻ ELEMENTÓW AUTOMATYKI 


PrządtigbiorBtwą 

Zagraniczną 


DIGICOM ul Jubilerska 10 
04-190 Warszawa 
W lei 610 70-77 

POLAMD wew. 313 
610 67 65 
tlx 816723 


Firma istniejąca od 1981 r. 
oferuje 

PRZEŁĄCZNIKI BEZSTYKOWE (inicjatory, czujniki) 

Sterujące stycznikami, przekaźnikami 

* indukcyjne reagujące na metal 

* pojemnościowe reagujące na wszystkie materiały 

* indukcyjne detektory ruchu 

STEROWNIKI SWOBODNIE PROGRAMOWANE 

Na życzenie klientów wysyłamy bezpłatnie karty 
katalogowe naszych wyrobów 


CZĘŚCI RTV 

DUŻY WYBÓR UKŁADÓW 
SCALONYCH ORAZ 
INNYCH PODZESPOŁÓW DO: 
MAGNETOWIDÓW, 

TELEWIZORÓW ORAZ 
SPRZĘTU RADIOWEGO. 
PROWADZIMY RÓWNIEŻ 
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ. 


ZUH ELEKTRONIKA 

STRZ. BYTOMSKICH 31 
41-902 BYTOM 
TEL/FAK 81-13-16 


Obwody drukowane wysyła 

„POZYTON,, 

10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 75/25 
skr. 539. 

Katalog otrzymasz przesyłając zaadresowaną 
kopertę zwrotną ze znaczkiem. 


ZAWSZE AKTUALNE! 
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SCHEMATY 

Sprzedaż wysyłkowa 
Sprzętu RTV zach i kraj 

* Auto radia * Telewizory 

* Radia * Zasilacze 

* Komputery * Magnetowidy 

* Wzmacniacze I inne urządzenia 

* Magnetofony elektroniczne 

Przesyłam katalog Za zaliczeniem 
pocztowym 20.000zł. 

Sławomir Barnaś 

Nowy Julianów 182 

58-308 Wałbrzych re 97 
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zdalne sterowanie z OSD 
piloty 

dekodery telegazety 
dekodery PAL 
transkodery SEC/PAL 
konwertery fonii 

5,5/6,5 MHz i odwrotnie 
konwertery UKF zwykle 

i w obudowie 
produkcja kontraktowa 

- twój produkt 

- twoje lub nasze 
opracowanie i konstrukcja 

- kompleksowe zaopatrzenie 
według życzeń 

- nasze wykonanie 

- niska cena 

- profesjonalna jakość 






proelco Zakład Produkcji Urządzeń Elektronicznych 
PL 83-000 Pruszcz Gdański ul. Nad Radunią 46 tel/fax (058) 82-27-91 tlx 0512448 pec pl 
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